جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





: 000 ز المدرسة : 039 قم الصفحة من 1 إلى 1 
المديريهة : الكرخ الأولى 2 0 
المدرسة : ثانوية حي الجامعة الاهلية للبنين 
الفرع: إحياا ١‏ 
لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/209 














| 1 | 102041039001 | احمد عبد السلام محمد زيدان 7 ] 94 | 87 | 81 | 62 | 82 | | نجع | 477 | 79.50 
2 ]| 102041039002 | بشار عمار عبد الهادي مهدي |[ 79_ | 91 | 94 | 70 | 81 | 78 | | تاجح | 493 | 82.17 
3 | 102041039003 | حسن على محمد عبود ||| 60 | 84 | 65 | صفر | 40 | 39 | | مإ 0 | 0 | 
4 | 102041039004 | عبد الرحمن حكمت ياسين طاهر__ | م | م | 50 | 50 | 31 | 22 | | ميد | 0 | 0 ( 
| 5 | 102041039005 | عبدالهادي كريم عبد سلمان | 65 | 72 | صفر | 26 | 32 | 28 | | معيد | 60 | 0 -( 
| 6 | 102041039006 | عمار عبد الكريم محمد صالح | 50 | 50 | 26 | 32 | 23 | 38 |2 | معيد | 0 | 0 -( 
| 7 | 102041039008 | محمدماجدحميدشهيد ||| 52 | 50 | 21 | 818" | 24 | 38 | | مع | 0 | 0 | 
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